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Gemeente De Bilt- Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, veranderen 
van bedrijfsgebouwen, Groenekan 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: 


Voor: het slopen en herbouwen van bedrijfsgebouwen 

Locatie: Nieuwe Weteringseweg 33 te G roenekan 

Geen bezwaar of beroep 

Op grond van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen bezwaar en/of beroep 
worden ingediend. 
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